The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 

DEVALL. PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 
LIEUTENANT GOVERNOR 

JUDYANN BIGBY, MD 
SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 



07/30/2010 


Lauren Greene 

Assistant District Attorney, Suffolk County 


Dear ADA Greene, 


Enclosed is the i nf ormation you requested in regards to Commonwealth vs. 
Included are copies of the following: 



1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Control Cards with analytical results for samples # 

3. Analysis sheets with chemist’s hand notations and test results. 

4. GC/Mass Spectral analytical data for samples 

I, Anni e Khan (Dookhan), was the custodial chemist and performed the preliminary testing and net 
weight for this sample. Delia Saunders was the confirmatory chemist and analyzed the GC/MS 
data for this sample. 

If you have any questions about these materials, please call me at the number below. 


Sincerely, 

Annie Khan (Dookhan) 
Chemist II 
Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6631 


Annie. Khan@state.ma.us 


Folk OIG PRR 052185 




/ISP 



Major Felony Bureau 
One Bulflnch Place, Suite 300 
BoMon.MA 02114-2921 



DISTRICT ATTORNEY OF SUFFOLK COUNTY 
DANIEL F. CONLEY 


Telephone: (817) 819-4280 
(617)6184170 
Fex: (817) 8184173 


Date: 7/9/2010 


TO: Annie Dookhan 

Department of Public Health 
Fax: (617)983-6625 


FROM: ADA Lauren Greene 

Fax: (617) 282-2292 

REQUEST FOR LABORATORY DOCUMENTATION 

Please mail a copy of the analysis notes and supporting documentation for the following 
matters) to the Major Felony Bureau of the Suffolk County District Attorney’s Office, One 
Bulfinoh Place, Suite 300, Boston, MA, 02114. If you have any questions, please contact me at 
(617)619-4000. 


Commonwealth v. 


Analysis Number: 



Trial Date: 08/23/2010 


qios? 

CCA& 


Thank you for your assistance. 


ADA Lauren Greene 
Major Felony Bureau 
Suffolk County DA’s Office 
One Bulfinch Place 
Boston, MA 02114 
(617) 619-4000 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



AGENCY 


No. of samples tested: 


ANALYST 

Evidence Wi 





PHYSICAL DESCRIPTION: 

lcAnvVS. wdojvcS- -\aW--A- 
V\ VO 



\ vV<x^L - 


Gross Wt { ): \ P NO ^ 

Gross Wt ( ):_ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt: - ■?> 



~T<?SV "3^0 ^ 


t- 

-\WS 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde's_ 

Mecke's 


Microcrystalline Tests 

Gold 

Chloride_ 

TLTA i_1_ 

OTHER TESTS 

5.0 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS c vO £NL\7 jl p cvp^ 
DATE \ o - X.C- 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS C WlCiTO^crcfY 
MS 

OPERATOR \DCS _ 

DATE 


Revised 7/2005 
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Sample #: 
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MICROMEDEX® Healthcare Series : POISrNDEX® Document 

POISiNDEX® Product List 

Rivotril 

Page 1 of 1 

Ingredients 

Active-Ingredient: 

Clonazepam - 2 MG 


Excipients: 

cornstarch 

Lactose 

Magnesium Stearate 
microcrystalline cellulose 


Availability & Manufacturing 


Availability: 

Canada 


Available-Container-Sizes: 

Bottle of 500; Bottle of 100 


Contact: 

HoffmanmLa Roche (Canada) 


Product ID: 

5155092 


AAPCC Code: 

007000 - Benzodiazepines 


Notes 

Notes: 

Energy: 2.4 kj (0.6 kcal}. 


Physical Description 

Imprint: 

Roche; 2 


Form: 

Tablet 


Color: 

white 


Shape: 

Barrel; biplane, cross scored, bevel-edged 


© 1974- 2009 Thomson Reuters. Al! rights reserved. 



“ "•* * r^-r-v»-v r* a .if 

inmnnna 
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BOOK# 


DRUG RECEIPT 


PAGE #_ 

DESTRUCTION # 


District/Unit _ A~ < / b __ 

Name & Rank of Arresting Officer Wi*y 


DEFENDANT’S NAME 


ADDRESS 





Date Analyzed; OCT Z $ 2009 
City: Boston D.C.U. Police Dept. 


Subst:TAB 


Officer: F.O. SYBIL WHITE 



Amount: 10000.0 
No. Cont: 1 Cont: pb 

Date Rec'd: 09/29/2009 
Gross Wt.: 1736.87 


Prelim: CVo^cocl^g^ 





9 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator 
Date Acquired 
Sample Name : 

Submitted by : 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4~2009\SYSTEM7\10_26_09\680402,D 
ASD 

26 Oct 2009 13:30 

BLANK 

1 

DRUGS.M 
RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


i/- nils !/o 

680402.D Thu Jul 15 07:59:48 2010 Page 1 


Folk_OIG_PRR_052193 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM7\10_26_09\680403.D 
ASD 

26 Oct 2009 13:43 

QC MIX 

3 

DRUGS * M 
RTE 



"T“ 


4.$68 




TIC: 680403,D\data.ms 


5.051 


"T" 


~T 


2.00 2,50 3.00 3,50 4,00 4.50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


4 * 368 1652082 57,33 100.00 

5.051 1229448 42.67 74.42 


680403,D 


Thu Jul 15 07 


59:51 2010 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 
Sample Name : 

Submitted by 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4 — 2 0 0 9\SYSTEM7\10_26_09\680403. D 

ASD 

26 Oct 2009 13:43 

QC MIX 

3 

DRUGS .M 
RTF 


Search Libraries: 


C:\Database\SLX.L 
G:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 85 
Minimum Quality: 85 


PK# 


RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


1 4.37 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 


000050-36^2 99 


Abundance 

80 
00 

40 
20 

! o 


& 


42 

I 51 

i ; 

ttImW 


xJJl, 


Average of 4.328 to 4.511 min.: 6804G3.D\dafa.ms (-) 
182 


94 


105 


122 

1.13 | [ 135 152 108 

1 I I !-rr I | I n r j i t V r y T-tirfr 1 1 I | 


198 


303 


207 222 242 259 


272„ 


"281 


I M rjl M l‘l f T 1 TTTTTTTTrT ITJTTTrj-rTTTTTTT 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


rrTfi-rr 


Abundance 


m/z.—> 



#29: COCAINE 


182 


152 

vfltV 


166 

prri-TTf 


j 198 

> 1 1 j I 1 m 11 rl'rrr 


214 244 

r j- f-r i-n mn m i 


259 


272 

fLxt 


303 

frr 


T 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


680403.D 


Thu Jul 15 07:59:51 2010 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 
Sample Name : 

Submitted by 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q4~2G09\SYSTEM7\10_26_09\680403.D 
ASD 

26 Oct 2009 13:43 

QC MIX 

3 

DRUGS * M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NISTG5a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMW TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 5.05 C:\Database\NIST05a.L 

Morph i nan - 6 - o 1, 7,8 - d i de b ydro-4,5 — e 0 00 076-57-3 99 
Morphinan-6~ol, 7,8-didehydrO“4,5-e 000076-57-3 99 

Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-e 000076-57-3 99 


Abundance 


Average of 5.003 to 5.183 min : 680403. DVdata. ms (-) 



2^9 


313 

-rnjTVrr-j 


40 5 0 60 70 80 90 100110 120 130 140150160170180190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 



680403.D 


Thu Jul 15 07:59:51 2010 


Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q4—2009 \ SYSTEM 7 \10_2 6__09\6804 04 . D 
ASD 

26 Oct- 2009 13:55 

BLANK 

1 

DRUGS .M 
RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


680404.D Thu Jul 15 08:00:34 2010 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired : 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q4~2009\SYSTEM7\10_26__09\680405 . D 
ASD 

26 Oct 2009 14 : 08 

BLANK 

1 

CLONAZ.M 
RTF 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


680405.D Thu Jui 15 08:00:38 2010 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4~2009\SYSTEM7\10 26 09\6804Q6.D 
ASD 

26 Oct 2009 14:21 

CLONAZEPAM STD 

6 

CLONAZ.M 
RTE 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.179 

3367043 

100.00 

100.00 


6804 0 6 *D 


Thu Jul 


15 08:00:41 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 052199 






Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM7\10__26__09\6804 06 p D 
AS D 

26 Oct 2009 14:21 

CLONAZEPAM STD 

6 

CLONAZ.M 
RTF 


Search Libraries: 


C:\Database\SLI.L 
C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 85 
Minimum Quality: 85 


PK# 


RT 


Library/ID 


CAS# 


Qua! 


1 


6.18 


C : \Database\NIST05a.L 
2H—1 , 4 -Benzodiazepin-2-orie, 
2H-1,4-Benzodiazepin-2“one ; 
2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 


5™(2-ch 

001 622-61'-3 

99 

5-(2-ch 

001622-61-3 

99 

5-(2 - ch 

001622-61-3 

94 


Abundance 


' 

Average of 6.084 to 6.433 min. 

680406.D\data.ms (-) 










2i 



1 











314 j 

o 

CO 











1 

60 






234 

1 



1 

i 

1 

i 

40 

1 


151 T 205 



j 

' 

i 

i 


76 89 in? 

,1 j 





1 ■ 


1 


51 63 | 


125 





268 



1 

20 

e! 


i 138 

1 , 1 , . I. 

T i* 

192 

1 222 


|j 252 i 

l | I' 

1 

A 

! 

:jj 

rs 

.. !i. I Jltii 

!,J 

Jli iU,L, 

ft . it ,!, 

,4 J 

\ if. iL,'!., i 

J 

liii_JiL J 

y 

!:1298 

a 327 341 355 405 

[) 

m/z-> 

h-^rv-i i /W', } l r-+ 

40 60 80 

■TTr rr-rryrn T-p-r 

100 120 140 

160 180 200 

^r-r-p-r-r 

220 

> ' '1 “ ' r 1 1 

240 260 21 

JO 

. i-f f , "I-. 

300 

320 340 360 380 400 


{Abundance 

{ 

8oj 

60 1 
4oj 


20 { 


|m /2-> 


138 


51 


#133796; 2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 5-(2-chlorophenyl)-1,3-4ihydro-7-nitfo- 

2$0 314 


75 89 


63 


102 


150 


125 


138 





40 86 


80 100 120 140 160 180 200 220^ 240 26 0 280 300 320 340 360 380 400 


68 04 0 6 *D 


Thu Jul 15 08:00:42 2010 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator 
Date Acquired : 
Sample Name : 

Submitted by : 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File: 

F:\G4-2O09\SYSTEM7\1G_26_O9\68O4Q7.D 
ASD 

26 Oct 20G9 14:34 

BLANK 
ASD 
1 

CLONAZ 

RTE 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


680407,D 


Thu Jul 15 08:00:45 2010 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4—2009\SYSTEM7\10_26_09\680408.D 
ASD 

26 Oct 2009 14:47 



8 


CLONAZ.M 

RTB 


{Abundance 


TIG: 68G408.D\tfata.ms 
6.147 


500000 

400000 

300000 

200000 

100000 

0 ' | 1 1 1 1 i 1 1 1 1 f 1 r 

Tlme--> 2.00 2.50 3.00 


3.50 


4.00' ' 4.50'5.00 5.50 6.00 6.50 


r - r - T - r - r - T - r - T - r - T - 1 ~ rT - r - 

7.00 7.50 8.00 


8.50 9.00 9.50 10.00 j 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.147 

1153063 

100.00 

100.00 


680408.D 


Thu Jul 15 


08:00:48 2010 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q4 —2 0 0 9\SYSTEM7 \ 10__2 09\680408. D 

ASD 

26 Oct 2009 14:47 


ASD 
8 

CLONAZ, M 
RTF 


Search Libraries: 


C:\Database\SLI*L 
C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 85 
Minimum Quality: 85 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS # 

Qual 

1 

6.15 

C:\Database\NIST05a,L 






2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 

5- (2-ch 

001622-61-3 

99 



2H~ 1 f 4 -'Benzodiazepin-2-one, 

5-(2-ch 

001622-61-3 

99 



2H-1, 4-Benzodiazepin-2-one t 

5-(2-ch 

001622-61-3 

97 


Abundance 

80 
60 
40 
20 
0 


y 


Average of 8.084 fo 6,311 min.: 6804Q8.D\data.ms {-) 


2^0 


234 


75 


51 63 


89 


151 


41 


102 

i 


125 


z--> 


40 


138 


^I 3 


177 

I 


205 


163 


190 i | 222 

i t ,|4 . 1 1 ij m 1 ' ! 


314 


252 


268 




f° 


300 


327 341 


6 T 7 o Too V20 iso 200'' 220' 240 260 280_300 320 340 


355 


Abundance 

1 80 

! 

60 

I 40 ! 

! 20 -| 

138 

j 0Uj-i 

pn/2- >_ 40 


#133796: 2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 5'(2-chlorophenyll1,3-dihydro-7-nitfo- 

2$0 314 


150 


177 


205 


51 


7 , 5 89 102 |! ! 

1 i« ,ii I 

J I 113 ; 188 yi 166 i! 

iL-Cl 1 C' !| | l: i 'i 1 ^ 1 1 | W 


63 


60 


80 


187 j 221 


100 120 140 160 180 200 220 240 



680408.D 


Thu Jul 15 08:00:48 2010 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM7\10_26_09\680409.D 
ASD 

26 Oct 2009 15:00 

ASD 

9 

CLONAZ.M 
RTE 


’Abundance TIC: 880409.D\data,ms 


600000 

6.' 

47 

400000 



200000 



n. 

i 

! ; 
V 


frfme-> 2.00 2.50 3X0 3.50 4.00 4.50 5X0 5.50 6,00 6.50 7XQ 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10X0 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.147 

1294472 

100.00 

100.00 


680409,D 


Thu Jul 


15 08:00:51 2010 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q4-2 00 9\SYSTEM7\10__2 6_09\68 04 0 9 . D 
ASD 

26 Oct 2009 15:00 

ASD 

9 

CLONAZ.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2„L 


Minimum Quality: 85 

Minimum Quality: 85 


PK# RT Library/ID 

1 6.15 C:\Database\NlST05a.L 


CAS# 


Qual 


2 H— 1 f 

4-Benzodiazepin-2-one, 

5“(2-ch 

001622-61-3 

99 

2H— 1 r 

4-Benzodiazepin-2-one, 

5-(2-ch 

001622-61-3 

99 

2H-1, 

4-Benzodiazepin-2-one, 

5-<2-ch 

001622-61-3 

93 


^Abundance 


Average of 6,084 to 6,317 min.: 680409.D\data,ms {-) 

2$0 


40 g9 151 177 205 | 

m 63 i 102 ) 25 1 j 268 

20 | , 1 . j w | 164 J 19 , I , „ 1 2 f 

II lit I.ill Ml Ik.) 11 !Li ,ll. i .Ai ill . i';l 1 ii.. i! L L .1 


; 0 i, J, . 

fri/z -> _ 40_60_80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


405 

r H '" 1 1 1 1 "|T 

380 400 i 


Abundance 


#133796: 2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 5-(2-ch!orophenyl)-1,3-dihydro-7-ni(fo- 

2$0 314 


76 89 


150 

102 || 
j| 125 138 j Ij 


268 I j 1 

252 | Ji, 


mJK- 


hi/z~> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


680409.D 


Thu Jul 15 08:00:51 2010 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4 -2009 \SYSTEM7\ 10_26_09\680410.D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number ; 10 

AcquisitionMeth: CLONAZ .M 
Integrator : RTE 


TiC: 680410.D\data,ms 
6,147 


j 400000! 


2000001 


! 0V,-n-r^ 

frime-> 2,00 2,50 

T"r i ~i r-r~t r j t~t t i » t -> -*i i ^ f—r t T [T T" 

3,00 3.50 4,00 4.50 500 

- 

5,50 8,00 6.50 

r-T-T—j j -rnr-r j 

7.00 7.50 

-rn j '? i f~F p~i r ^] r ~ 1 i i j ro n j f j i s 

3,00 8.50 9.00 9.50 10.00 J 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 


6.147 

1122609 

100.00 

100.00 






26 Oct 2009 15:13 



680410.D Thu Jul 15 08:00:54 2010 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM7\10_26_G9\680410. D 
ASD 

26 Oct 2009 15:13 


ASD 

10 

CLONAE * M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NISTG5a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMW TOX2.L 


PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 6.15 C:\Database\NlST05a.L 

2H-1,4~BenEodiazepin-2*”One ; 5- (2~ch 001622-61-3 99 
2 H-1,4 — Benzodiazepin —2 — one , 5-{2-ch 001622-61-3 99 
2H—1 r 4-Benzodiazepin-2-one, 5-(2~ch 001622-61-3 98 




680410.D 


Thu Jul 15 08:00:55 2010 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_052207 











Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q4-2009\SYSTEM7 \10__26__09\ 680411 . D 
ASD 

26 Oct 2009 15:27 



11 

CLONAZ.M 

RTE 


Abundance 


TfC: 680411.DWata.ms 


6 . 


53 



600000 

400000 

200000 

0 1 ' M ' < ' | < r7 -T-- n I , , M ( I M T- 

Time- -> 2.00 2,5 0.100 3.50 4.00 


' r v 1 ' r ; f ‘ M ‘ f > > I j f r r > > | , .-rp > > * > > * > > r* * 1 1 f ’ 1 1 r 

4. 50 5.00 5 .50 6.00 6.50 7.0 0 7.50 8.00 8.50 9 .00 9.50 10.00_ 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.153 

1573980 

100.00 

100.00 


680411.D 


Thu Jul 15 08:00:58 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 052208 









Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator : 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q4-2009\3YSTEM7\10__26_09\680411 . D 
ASD 

26 Oct 2009 15:27 



11 

CLONAZ.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI* L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2 . L 


Minimum Quality: 85 

Minimum Quality: 85 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 


6.15 


C:\Database\NISTQ5a.L 
2H-1 / 4-Benzodiazepin-2-one , 
2 1 f 4-Benzodiazepin-2-one/ 

2H—1, 4-Benzodiazepin-2-one < 


5-{2-ch 001622-61-3 
5-(2-ch 001622-61-3 
5-(2-ch 001622-61-3 


99 

99 

95 


Abundance 


80 

80 

40 

20 

0 


Average of 6.089 to 6.370 min,: 680411.D\data.ms (-) 

2^0 


314 


234 


151 


51 63 

j| 

ij 

iki 

k 


102 


W, i. 


125 

138 




177 

164 

Yjlu 


205 




T 1 


192 

1 J 


268 

252 ! 


i 221 






341 355 


405 ! 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220^40 260__ 280^ 300 320 340 360 380 400 


jAbundance 

80 i 
60 
40 
20 


#133796: 2H-1 ,4-Benzodiazepin-2-one, 5-(2-ditoropheny!)-1,3-dihydro-7-nitro- 

280 314 


240 


Ynfz-> 


138 

0Mr 


51 


75 B9 102 

63 j |. 


150 


125 


138 


177 


lil 


205 


221 


.*‘v ,r | r j li-KjMV^r 


268 


252 

A 


14297 

t^-r-rr- 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240^260 280 300 320 340 360 380 400 


680411.D 


Thu Jul 15 08:00:58 2010 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_052209 










Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q4-2 0 09 \ SYSTEM? \10__2 6__09\6 80 4 12 _ D 
ASD 

26 Oct 2009 15:40 



12 

CLONAZ.M 
RTE 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.147 

1394644 

100 * 00 

100.00 


680412 * D 


Thu Jul 15 08:01:01 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 052210 









Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 
Sample Name : 

Submitted by 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q4-2009\SYSTEM7\10__26_09\68 0412 . D 
ASD 

2^0ct 2009 15:40 

ASD 

12 

CLONAZ. M 
RTE 


Search Libraries: 


C:\Database\SL1.L 
C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 85 

Minimum Quality: 85 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


6,15 C:\Database\NIST05a.L 


Abundance 

80 

60 
40 
20 


2H-1, 
2H-1, 
2H-1, 

4-Benzodiazepin-2‘-one / 

4 -~Benzod±azepin-2 -one, 

4-Benzodiazepin-2-one, 

5- (2~ch 
5~(2-ch 
5- {2-ch 

001622-61-3 
001622-61-3 

001622-61-3 

99 

99 

93 

Average of 6.084 to 6.317 min.: 680412.D\data.ms (-) 

2$0 


234 


75 


51 63 


89 


151 


177 


205 


102 


125 


m/z~> 




138 


la 




|! 164 


222 


190 . 

''i M ,ii „!Hi ,IQ h ii.,. ill 


252 


268 


314 


1298 




327 


355 


405 


40 60 80_100 120 1 4 0 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 j 


I 


Abundance 

80 
60 
40 
20 
0 


#133797: 2H-1,4“Benzodiazepm~2-one, 5-(2“Ch!orophenylM ,3-dihydro-7-nitfO- 

2$0 


234 


314 


75 89 


102 


151 


177 


205 


39 

J, 

•} T 

ii., k.t 

r 

!y 

1 125 i 

,1 , . I, 1 163 

if 190 

.ill ,fe, 

1 i ] 

40 

60 

rjrv 

80 

“ri | 1= \ t TTT 1 1 1 | 1 *T 1 * ] i 1 

100 120 140 160 

J80 J 


222 

, ,f 


268 


252 


T" 


68 0412 * D 


Thu Jul 15 08:01:01 2010 


Page 2 


Folk_OIG__PRR 052211 































Area Percent / Library Search Report- 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q4 -2 00 9\SYSTEM7 \ 1 0__2 6__09\ 680413 . D 
ASD 

26 Oct 2009 15:53 

BLANK 
ASD 
1 

CLONAZ .M 
RTF 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * * NO INTEGRATED PEAKS* * * 


680413.D Thu Jul 15 08:01:04 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052212 





Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q4~2 009\SYSTEM7\10__2 6__09\680414 . D 
ASD 

26 Oct 2009 16:06 

BLANK 
ASD 
1 

CLONAZ„M 
RTE 



Ret. Time 


Area 


Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


680414.D Thu Jul 15 08:01:08 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 052213 







Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM7\10_26_09\680415.D 
ASD 

26 Oct 2009 16: 19 



CL.ONAZ . M 
RTE 


r Abundance 
600000 

400000 

200000 


TIC; 680415.Dldata.ms 


6 , 


50 


It 


[ l~ime~> 2.00 2.50 3,00 3.5 0 4,00 4.60 S.00 5.50 6.00 6.60 7.00 7.50 8.00 8.S0 9.00 9.50 l oloQ 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


6.153 


1501401 100-00 100.00 


680415.D 


Thu Jul 


15 08:01:11 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052214 






Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q4 —2 009\3YSTEM7\10_26_09\680415.D 

ASD 

2^0c^ 2009 16: 19 

ASD 

15 

CLONAZ .M 
RTE 


Search Libraries: 


C:\Database\SLI.L 
C:\Database\MIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 85 
Minimum Quality: 85 


PK# 


RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


1 6.15 C:\Database\NIST05a.L 


ZH—l, 

4-Benzodiazepin-2-one, 

5-(2-ch 

001622-61-3 

99 

2H-1, 

4-’Benzodiazepine-™one, 

5- (2-ch 

001622-61-3 

99 

2H-1, 

4-Benzodiazepin-2-one, 

5-(2-ch 

001622-61-3 

96 



680415.D 


Thu Jul 


15 08:01:12 2010 


Page 2 


Folk OIG PRR 052215 


































Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired 
Sample Name : 

Submitted by : 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File : 

F:\Q4-2009\SYSTEM7\10_26_09\680416.D 
ASD 

26 Oct 2009 16:32 

16 

CLONAZ .M 
RTE 


Abundance 

600000 

400000 

200000 

0 


TIC: 68G416,D\data.ms 


6. 

53 

v yiT—i 1 f 1 r i 1 * I t ITJT ‘ < "M ‘ ' 1 > 1 ' U ‘ ‘ ‘ 1 i ' 1 ' > 1 ‘ 

i 

i 

V... 

r . T , , i , l , , J T E k 1 k 1 1 1 1 I 1 1 I 1 ] 1 1 1 1 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6. 153 

1704250 

100.00 

100.00 


680416.D 


Thu Jul 15 08:01:15 2010 


Page 1 


Folk_OIG__PRR 052216 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q4 "20 0 9 \SYSTEM? \ 1 0__2 6_09\6804 1 6 . D 
ASD 

26 Oct 2009 16:32 


ASD 

16 

CLONAZ.M 
RTE 


Search Libraries; 


C:\Database\SLI.L 
C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2,L 


Minimum Quality: 85 
Minimum Quality: 85 


6.15 


Library/ID 

C:\Database\NIST05a.L 


CAS# 


Qual 


5"(2-ch 

001622-61-3 

99 

5- {2-ch 

001622-61-3 

99 

5"(2-ch 

001622-61-3 

94 


Abundance 


Average of 6,084 to 6,349 min.: 680416.D\data.ms {-) 

2$0 


75 

51 63 !! 


125 i 
S 138 i] 


177 205 


190 1222 | 


298 | 327 341 


0' I r n tV> l , i { r^rrnrf-r-j 

m /z~> . 40 ._60_ 80 _ 1 00 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 32 0 340 


360 380 


tundance 


#133796: 2H-1,4-Benzodiazepin-2-one t 6'(2-chlorophenyl)-1 f 3-dihydro-7-nilro- 

2$0 314 


I 1 ? 5 138 ,i 


ak , a. ..jiff?;:, jl.^ 

jm/z- : >_40 60_80 1 00 120 140 _160_180 200 220 240 260 280 300 320 340 


360 380 


680416.D 


Thu Jul 15 08:01:15 2010 


Page 2 


Folk_OIG PRR 052217 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator 
Date Acquired : 
Sample Name : 

Submitted by : 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File: 

F: \Q4 "-200 9 \ SYSTEM7 \1G__2 6__09 \ 680 417 . D 
ASD 

26 Oct 2009 16:45 



17 

CLONAZ.M 
RTE 



O^-pTTT-p-rrrTT-r 

(Time-> 2.00 2.50 3.00 

' h — T >T-| 1 )"•] H T r | 1 i"~l r ~*1 r~T~ 

3,50 4.00 4.50 5.00 

.J ... 

r - * - ' r_| | r_ 

5.50 8,00 6*50 

t iT'i »“j i ri r j t'TT^T - ] rr-rr^ "pT-~r“r r'j r“t i r~ 

7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 j 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.142 

1074635 

100 P 00 

100.00 


680417 . D 


Thu Jul 15 08:01 


19 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052218 







Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4—2009\SYSTEM?\10_26_09\68Q417.D 

ASD 

2^0c^ 2009 16:45 

ASD 

17 

CLONAZ.M 
RTE 


Search Libraries: 


C:\Database\SLI.L 
C:\Database\NI3T05a.L 
C:\Database\PMW T0X2.L 


Minimum Quality: 85 
Minimum Quality: 85 


PK# 


RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


1 6.14 C:\Database\NISTO5a.L 


2 H— 1 f 

4-Benzodiazepin”2’”one f 

5“{2-ch 

001622-61-3 

99 

2H-1, 

4"Benzcdiazepin-2“one, 

5-(2-ch 

001622-61-3 

99 

2H-1, 

4 ---Benzodiazopin-2-one , 

5-{2“Ch 

001622-61-3 

99 


jAbimdance 

80 
80 
40 
20 
0 


m/z~> 


Average of 6,084 to 6.317 min,: 680417.O\data.ms {-) 

2$G 


234 


75 

I 89 


151 


177 


51 63 


T 






102 

1 125 


ly i, i 


138 

y i, 


163 


205 


7‘V■'! -i" t’ J V45* ry 1 lyif*^ 


192 


222 


268 


252 

lA 




314 


298 

t 1 


327 


c 


355 


T 


T 1 


405 


HP 


20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


|Abundance 


80 


60 


40 


201 


#133795: 2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 5-(2-chlorophenyl)-1,3-cJihydro*7mitfo- 


2$0 


234 


51 63 7 f 89 102 125 

J. Jl J ,1 „ J. 


15 


30 


151 


177 


205 


K> V T i | T, 

i j s k .iL. .Vi 


138 


. hi .h < jis 


164 

AJ 


| 193 


222 


268 


, 252 


j 298 


^/z-> 


•■■ r _ F"F r-^TT'^T'rT’T^ ' T T T _i r i"t"T f , ,■ i , j•, V Yi|’ 1 1 1 t~\ i i n’| i i i i p fi r pm-rrrrrtp 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


680417.D 


Thu Jul 


15 08:01:19 2010 


Page 2 


Folk OIG PRR 052219 





























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator 
Date Acquired : 
Sample Name : 

Submitted by 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2 00 9\SYSTEI47\10_2 6_Q9\680418.D 
ASD 

2^0ct2009 16:58 

18 

CLONAZ.M 
RTE 


Abundance 

TIC: 680418,D\data.ms 1 

f aooooo 

a/ 

J52 j 

i 600000 1 


j 

1 400000i 



200000 

i 

i 

1 

j 

J 

i 

| 0 j 

j 

L 1 

fnme~> 

\-r-r-r~i j—T-^—r 1 FT r> <' r-r 

2,00 2.60 3.00 3.60 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 

J r~i r ) -r-r-r-T— r-T~ i tTtTTT ry i r f~r~yT~- 1 TT y ~! 

6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 i 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 



6.152 

1709975 

100.00 

100.00 




680418.D 


Thu Jul 


15 08:01:23 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052220 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4“2009\SYSTEM7\10_26_09\680418*D 
ASD 

26 0ct 2009 16:58 

ASD 

18 

CLONAZ .M 
RTE 


Search Libraries ; 


C:\Database\SLI.L 
C:\Database\NXSTG5a.L 
C:\Database\PMW TOX2*L 


Minimum Quality: 85 
Minimum Quality: 85 


PK# 


RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


1 


6.15 


C:\Databa se\NIST05a.L 
2H-1,4"Benzodiazepin~2“One , 
2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 
2H-l f 4“Benzodiazepin-2"'one, 


5“{2-ch 001622-61-3 
5-{2-ch 001622-61-3 
5-(2-ch 001622-61-3 


99 

99 

95 



680418,D Thu Jul 15 08:01:23 2010 


Page 2 


Folk OIG PRR 052221 





































Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator : 

Date Acquired : 

Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMethr 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM7\10_26_Q9\680419.D 
ASD 

26 Oct 2009 17:11 



19 

CLONAZ.M 
RTE 



; Ubyrt-r i ] i r 

fnme-> 2.00 2.50 

Tl ri t'T'i f~l ITI'J'I 1 1 1 j"T"i t -T-- r~r 

3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 

. t j i i « < | . j i , f f *-r-,-pr-m f t > i i rr-r.n j'TT n-p-n-r , tt.-t j (-tt-t- j 

5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 ! 




Ret * Time 

Area 

Area % Ratio % 

6.153 

1626699 

100,00 100.00 


1 


Folk_OIG_PRR_052222 


680419.D 


Thu Jul 15 08:01:26 2010 


Page 







Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q4 —2009\SYSTEM7\10_26_0 9\68 0419,D 

ASD 

2^0c^ 200^17 : 11 
19 

CLONAZ*M 
RTE 


Search Libraries: 


C:\Database\SLI.L 
C:\Database\NISTO5a * L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 85 
Minimum Quality: 85 


PK# 


RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


Abundance 

80 
60 
40 
20 
0 


6,15 


51 63 


C:\Database\NISTO5a.L 


2H-1, 
2H-1, 
2H-1, 

4-Benzodiazepin-2-one, 
4“-Benzodiazepin“2"one, 

4-Benzodiazepin-2-one , 

5-{2~ch 
5*“ {2“Ch 
5-{2 —ch 

0 01622-61-’3 
001622-61-3 
001622-61-3 

99 

99 

93 

Average of 6.084 to 6.343 min.: 680419.D\data.ms (-) 

280 


76 

I 


89 


102 


m/z-> 


T 




126 


138 

MW&il 



314 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


#133797: 2H-1,4-Benzodlazepjn-2-one* 5-(2-chlorophenyi)4,3-dihydro-7»nitro- 

^0 



m/z~> 


^i‘rf-r L nn^T-TTri-^-Trffp L i J -Ti-jTT x n^TrfT^'i i TTrprTTTjTTT'r"|-TTi -ry rrr-rprrTTp tt 

120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


680419.D 


Thu Jul 


15 08:01:26 2010 


Page 2 


Folk OIG PRR 052223 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 
Sample Name 
Submitted by : 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM7\10_26_09\680420.D 
ASD 

26 Oct 2009 17:24 

BLANK 
ASD 
1 

CLONAZ„M 
RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


680420.D Thu Jul 15 08:01:29 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052224 






Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Sufomitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM7\10_26_09\68Q421.D 
ASD 

26 Oct 2009 17:37 

BLANK 
ASD 
2 

CLONA2LM 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


680421.D 


Thu Jul 15 08:01:33 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 052225 






Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q4-200 9\SYSTEM7\10_26_09\ 68 0422 . D 
ASD 

26 Oct 2009 17:50 

BLANK 
ASD 
2 

CLONAZ.M 
RTE 


Abundance 

i 

! 

6000] 


TIC: 680422.DWata.ms 


4000 


2000 





-pr r-rrp 


-p-n- rp Tnrp rnr-i -y- 


p i f r ] T~ m -1—r rrjTTT Tjm-rp ~r~ 

hlme~> 2.00 2.60 8.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.60 10.00 








Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 



* * * NO INTEGRATED PEAKS*** 


680422.D 


Thu Jul 15 08:01:36 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052226 






Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q4—2009\SYSTEM7\10 26 09\680423.D 
ASD 

26 Oct 2009 18:03 

CLONAZEPAM STD 
ASD 
6 

CLONAZ.M 
RTE 


Abundance 

TIC: 680423,Dkfafa,ms 


6, 

i 79 

1000000 



500000 



Q l 

_] 


j i 1 ( n ( 1 1 1 t i m-| ^ - r TT--p-,-TT-, , ^ M ( . rt }'7 T 1 , ; . 

n'cyr< f i > rrn f -px 1 ^i i ..f.x.f w T~r- j t-'|~-T-r-r~r~ 

Time~> 

2,00 2,50 3,00 3,50 4.00 4.50 5.00 5,50 6.00 

6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.179 

3835472 

100♦00 

100.00 


680423 . D 


Thu Jul 


15 08:01:41 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 052227 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F: \Q4-2009\SYSTEM7 \ 1 0__26__09\680423 . D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 26 Oct 2009 18:03 

Sample Name : CLONAZEPAM STD 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 6 

AcquisitionMeth: CLONAZ.M 
Integrator : RTE 


Search 

PK# 

1 


Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\ Database \ PM W__TOX 2.L 

RT Library/ID 


6.18 C:\Database\NIST05a.L 

2H-1,4-Benzodiazepin-2-one / 
2H1 f 4’-Benzodiazepin-2-one / 
2H—1 f 4“Benzodiazepin-2-one, 


Minimum Quality: 85 



Minimum Quality 

: 85 



CAS# 

Qual 

5- 

(2-ch 

001622-61-3 

99 

5 “ 

(2-ch 

001622-61-3 

99 

5- 

(2-ch 

001622-61-3 

97 




Folk_OIG_PRR 052228 


680423.D 


Thu Jul 15 08:01:41 2010 


Page 2 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator 
Date Acquired : 
Sample Name : 

Submitted by : 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q4-2009\SYSTEM7\10_26_09\680424 . D 
ASD 

26 Oct 2009 18 : 16 

BLANK 
ASD 
2 

CLGNAZ.M 
RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


680424.D 


Thu Jul 15 08:01:44 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052229 







Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM7\10_26_09\68G425.D 
ASD 

26 Oct 2009 18:29 

BLANK 
ASD 
2 

CLONAZ.M 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS* * * 


680425.D Thu Jul 15 08:01:48 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 052230 









Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 
Sample Name : 

Submitted by 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q4 - 2009 \ SYSTEM7 \ 10__2 6__Q9\ 6804 2 6 . D 
ASD 

26 Oct 2009 18 : 42 



2 6 

CLONAZ,M 
RTE 


jAbundance 
| 600000 

400000 

200000 



y ' 1 * 1 ' * 1 '“ Trr F T 
Time-> 2.00 2.50 3.00 

T-T j 1 i TrT'iTTTJT'! i \ | r~r 

3.50 4.00 4.50 5.00 

1 « i 1 ‘ 1 m ‘■'■’T' - 

5.50 6.00 6.50 

' f' • ' < 1 ' ‘ ' ' 1 r 1 1 ‘ r r " r "' 1 1 .. 11 1 ' 1 1 1 1 

7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 | 





Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.153 

1430979 

100.00 

100.00 


680426.D 


Thu Jul 15 08:01:51 2010 


Page 1 


Folk_OIG__PRR 052231 










Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator 
Date Acquired : 
Sample Name : 

Submitted by : 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM7\10_26_09\680426.D 
ASD 

26 Oct 2009 18:42 



26 

CLONAZ.M 
RTE 


Search Libraries: 


C:\Database\SLI,L 
C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2 * L 


Minimum Quality: 85 

Minimum Quality: 85 


PK# 


RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


1 6.15 C:\Database\NISTG5a.L 



2H —1, 
2H-1, 
2H-1, 

4 -Benzodiazepin-2-one, 

4-Benzodiazepin~2-one, 

4-Benzodiazepin-2-one. 

5- (2-ch 
5- {2-ch 
5-{2-ch 

001622-61-3 
001622-61-3 
001622-61-3 

99 

99 

98 

_ 

^bundance 

i 


Average of 6.089 to 6.306 min.: 680426.D\data.ms (-) 

2§Q 


i 


u 



Z~> 


405 

nr 'j p -j- T ■ p " i“ i i 1 i ' >-p \ V T * ' f i ■ -I q i i > ' r pr-»~T ry- 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


p 


abundance 

i 

80] 

i 

801 
40 


20 


38 9 


63 


#133796: 2H-1 ^-Benzodiazepine-one, 5-(2-chloropbenyl)-1 1 3-dihydro-7-nitro- 

2^0 314 


240 


75 89 


102 


m/z~> 


ft In . l^i V.i : il ,i ! i; ! ! i h 

U Sp- r ■ r 1 — p 1 I'rVr' > v 


150 


177 


205 


125 „ 


i. 138 ill , 


190 


221 

pl r - V- T — 


268 


252 


,297 

+^r r 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


rnr-r.r-r-r-i-p-T 

340 360 


380 400 


6804 2 6,D 


Thu Jul 15 08:01:52 2010 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_052232 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
vial Number 
AcquisitionHeth 
Integrator 


F: \Q4 —2009\SYSTEM7 \ 10___26__09\68 04 27 . D 
ASD 

26 Oct 2009 18 : 5 5 


ASD 

27 

CLONAZ .M 
RTE 


'Abundance 


600000 


TIC: 660427.D\data.ms 


6 , 


47 


400000] 

i 

200000 ) 


I U-r-r ,.j > i * M > * 

mme-> 2.00 2.50 3.00 3,50 

4.00 4.50 5,00 

5,50 6,00 

6.50 7.00 7.50 6.00 8.50 9.00 9.50 loloo 1 





Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.147 

1511815 

100.00 

100.00 


680427.D 


Thu Jul 15 08:01:55 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 052233 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM7\10_26 ^09\680427.D 
ASD 

26 Oct 2009 18:55 


ASD 
27 

CLONAZ.M 
RTE 


Search Libraries: 


C:\Database\SLI.L 
C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2,L 


Minimum Quality: 85 

Minimum Quality: 85 


PK# RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

1 6.15 

C:\Database\NIST05a.L 

2H-1,4-Benzodiazepin-2-one , 

5-(2-ch 

001622-61-3 

99 


2H-1, 4 -Benzodiazepin-2-one , 

5”(2-ch 

001622-61-3 

99 


2H-1, 4“-Benzodiazepin-2*-one / 

5-(2-ch 

001622-61-3 

95 

Abundance 

i 1 

i 1 

Average of 6,084 to 6,322 min.: 68G427.D\data.ms (-) 

260 

j 314 

i 


hift-> 


SPO 


331341 355 

Tq-T-r-TrV-j 


60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


Abundance 

80 
60 
40 
20 


u 


r z~> 


#133796:2H-1 ^-Benzodiazepine-one, 5-{2-chiorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro- 

2$0 314 


240 


75 89 


150 


177 


205 


138 
40 


51 

U 


63 

i 

11 L 


102 


125 i 

113 I 13 P [!! 166 

60 80 100 120 140 160 180 


l If 


187 


221 


268 


252 




7“ 


200 220 240 260 280 300 320 


i r r~ ' 

340 


680427 . D 


Thu Jul 15 08:01:55 2010 


Page 


Folk_OIG_PRR_052234 










Area Percent / Library Search Report 


Information from 
Pile Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q4-2009\SYSTEM7\10_26 09\680428 *D 
ASD 

26 Oct 2009 1 9: 08 

ASD 

28 

CLONAZ.M 
RTE 



200000 


O^TT T Tl m, r-T 

[Time--> 2.00 2.50 3.00 

i— r|-t i t t j ( > i T^--T--r-T-n-np-T-r 

3.50 4.00 4.50 5.00 

* 1 ! 1 ‘ ' 1 1 ' .' f "'T T " 

5.50 6.00 6.50 

hrjT i > t | i i i j |. i i i i i h > > i i i ) r t~~| lilt yr~T"> i ■ > 

7.00 7.50 8.00 8.60 9.00 9.50 10.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.147 

14 04861 

100.00 

100.00 


680428.D 


Thu Jul 


15 08:01:58 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 052235 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM7\1Q__2 6_09\680428.D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 28 

AcquisitionMeth: CLONAZ.M 
Integrator : RTE 


26 Oct 2009 19:08 



Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 85 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 85 


C: \Database's,PMW_TOX2 . L 



PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


6.15 C:\Database\NXST05a.L 

2H~1, 4-Benzodiazepin-2-one, 5- (2-ch 001622-61-3 99 
2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 5-(2-ch 001622-61-3 99 
2H-1,4-Benzodiazepin-2~one f 5-(2-ch 001622-61-3 99 



680428.D 


Thu Jul 15 08:01:59 2010 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_052236 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 
Sample Name 
Submitted by : 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q4 -*2 00 9 \ S YSTEM7 \ 10__2 6__Q 9\680429. D 
ASD 

26 Oct 2009 1 9:21 

29 

CLONAZ.M 
RTF 


Abundance TIC: 680429.D\data.m$ 

6.147 

600000 

400000 
| 200000 

n L _ ____i -L _ 3 _...___ 

V 1 f >-M »1 • ‘ >"T| «T « < T-T-T -T-r j -r-r-i—rpr , > . f i1 , .1 i r-fr m rp i^ri fr-mr -rip < . mynrf-fn 

Time-> 2.00 2.5 0 3.0 0 3, 50 4.00 4.50 5.00 5,50 6.00 6.50 7,00 7.50 8,00 8.50 9,00 9.50 10.00 

Ret, Time Area Area % Ratio % 

6,147 1240034 100.00 100-00 


680429.D 


Thu Jul 15 08:02:02 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052237 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM7\10_26_09\68G429.D 
ASD 

_2 6 Oct 2009 19:21 

I 

ASD 
29 

CLONAZ.M 
RTE 


Search Libraries: 


C:\Database\SLI.L 
C:\Database\NISTQ5a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 85 

Minimum Quality: 85 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qua 1 


6.15 C : \Database\NIST05a.L 

2H-1,4-Benzodiazepin-2“One 7 5-{2~ch 001622-61-3 
2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 5- {2-ch 001622-61-3 
2H-1,4-Benzodiazepin~2-one / 5-(2-ch 001622-61-3 


Abundance 


Average of 6.084 lo 6.354 min.: 680429. DWata, ms (-) 

2$0 


151 177 205 


125 f 
! 138 | m 

iJlikAJkii . 


|j 190 J 1 222 


i ,[298 i 327 341 355 


20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


Abundance 


#133795: 2H-1 *4-Benzodiazepm-2-orte, 5-(2-ch!oropheny))-1 ,3-dihydro-7-nUro- 

2to 314 


30 51 


63 7 1 89 102 


•J77 205 268 ; j 

151 ' | I 252 !, 1 

125 138 I 164 if 193 I ,222 , I, , K 

,..,|L A., la ..41 & .A ,|I. Ja J.,., i>. .1)1;', I. 1 : 1 ,J:r 


10298 


f n/z-> _ 20_40_ 60 80 100 120 14 0 1 60 1 80 200 220 240 2 60 280 300 320 340 360 380 4 00 


680429.D 


Thu Jul 15 08:02:02 2010 


Page 


Folk_OIG_PRR_052238 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name ; F;\Q4-2009\SYSTEM7\10_26_09\680430.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 2^Oct 2009 19 : 3 4 

Sample Name : HHHHHHH 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 30 

AcquisitioaMeth: CLONAZ r M 
Integrator : RTF 


Abundance T!C: 680430. DVdata.ms 

6.147 

600000 

400000 j 


200000 


o'. 1. 

nrime-> 2.00 2.50 

1 h | ."T-T-T-r . |,T-T"j.( T-T'-r-'t i 1 f-r” 

3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 

r_r T r T T r P 1 > 1 "P“ 

5.50 6.00 6.50 

1 1 ■ p 1 1 1 1 ‘ f P 1 o i T ~ r r ~T"r i t 1 1 1 1 1 ' 1 ‘ 1 P « 1 ‘ 

7.00 7,50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.147 

1498598 

100.00 

100.00 


68 04 30.D Thu Jul IS 08:02:06 2010 Page 1 

Folk_OIG PRR 052239 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-20Q9\SYSTSM7\10_26_09\680430.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 26 Qct 2009 19:34 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 30 

AcquisitionMeth: CLONAZ.M 
Integrator : RTF 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C : \Database\PMW_TOX2 . L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


Minimum Quality: 85 

Minimum Quality: 85 



6804 30.D Thu Jul 15 08:02:06 2010 Page 2 


Folk_OIG_PRR_052240 












Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired 
Sample Name : 

Submitted by : 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM7\10_26_09\680431.D 
ASD 

26 Oct 2009 19:47 

BLANK 
ASD 
2 

CLQNAZ,M 
RTF 



Ret„ Time 


Area Area % Ratio % 


* * * NO INTEGRATED PEAKS*** 


680431.D 


Thu Jul 15 08:02:10 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 052241 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
Pile Name ; 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q4 - 2009\SYSTEM7 \1G_2 6__0 9\ 68 04 32 . D 
AS D 

26 Oct 2009 20:00 

BLANK 
ASD 
2 

CLONAZ.M 
RTE 



Ret, Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS* ** 


680432.D 


Thu Jul 15 08:02:13 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052242 





Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator 
Date Acquired : 
Sample Name : 

Submitted by 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q4~2 009\SYSTEM7\10_2 6__09\6804 3 3 . D 
ASD 

26 Oct 2009 2 0: 13 

33 

CLONA2 .M 
RTE 


(Abundance TIC: 680433,D\data.ms 

I ! 6352 

| eoooooj 

j 400000] 

| 200000j | 


OVrn^rr 

[TimQ-'> 2.00 2.50 

T- 1 ] "T i i~i j r-Y 1 1 | t i i )" 1 1 1 ) 1 1 1 r 

3.00 3.50 4,00 4.50 5.00 

! _r > -r-r f-r-r ,~rf~r- 

5.50 6.00 8.50 

‘ , -T-J t l t r-j- > TI i yr n . j i i i i f H i fr~i t~i > l rr-j~ 

7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 





Ret . Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.152 

1328566 

100,00 

100.00 


680433.D 


Thu Jul 15 08:02:17 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052243 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTFM7\10_26_09\680433.D 

Operator ; ASD 

Date Acquired : 26 Oct 2009 2 0;13 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 33 

AcquisitionMeth: CLONAZ.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 6-15 C:\Database\NIST05a.L 

2H — 1, 4-'Benzodiazepin-'2'-one, 5- (2-ch 001622-61-3 99 
2 H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 5- (2™ch 001622-61-3 99 
2H-1, 4-Benzodiazepin~2-one , 5-(2-ch 001622-61-3 99 


Abundance ^ Average of 6.084 to 6.274 min,: 680433.D\data.ms {-) 



Abundance #133797: 2H-1 t 4-Benzodlazepin-2-one, 5-(2-chlorophenyl)-1,3-dlhydro-7-nilro- 

I I 2 4 ° 



680433.D Thu Jul 15 08:02:17 2010 Page 2 


Folk_OIG_PRR_052244 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM7\10_26_09\680434.D 

Operator : A3D 

Date Acquired : 2jL_Oct 2009 20:26 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 34 

AcquisitionMeth: CLONAZ .M 
Integrator : RTF 


{Abundance TIC: 680434.DXdata. ms 

I 6.147 

600000 
j 400000 

I I | 

j 200000 - I 


0 t ) VH I r-r 

fTime~> 2,00 2.50 

3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 

r-T ■ i l i i t "f 

5.50 6.00 

' T T rT,T ! ■ 1 1 'T ' 1 ' 1 1 '^'T'-TT-'-fT-rt < 1 »■*<(• • j 

6.50 7.00 7.50 8.00 8,50 9.00 9.50 10.00 | 


Ret . Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.147 

1542008 

H 

O 

O 

§ 

100.00 


680434.D 


Thu Jul 15 08:02:20 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052245 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM7\10_26_09\680434.D 
ASD 

26 Oct 2009 20:26 


ASD 
34 

CLONAZ,M 
RTE 


Search Libraries: 


C:\Database\SLI* L 
C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2„L 


Minimum Quality: 85 

Minimum Quality: 85 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

1 

6.15 

C:\Database\NISTO5a * L 






2H-1, 4-Benzodiazepin*-2-one, 

5- (2-ch 

001622-61-3 

99 



2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 

5- (2-ch 

001622-61-3 

99 



2H-1,4-Benzodiazepin-2-one. 

5- {2-ch 

001622-61-3 

99 


jAbundance 

| 80 

| 60 

! 40 

20 ] 

I 1 

Kbundance 

80 
60 
40 
20 


Average of 6,078 to 6.391 min,: 680434.D\data,ms (-) 

2$0 

314 


234 


51 


~ 7 & 89 

76 i 102 


151 

i 


177 

i 


205 


125 


138 


164 


i kilM 11. 1V 


192 

ji Jh 


268 


| | 222 


252 


If 298 


327 341 355 


405 429 


i * i ‘ i prvi j ’ r - r T'r prnr - p p r/V p Pl r pr i r* > Y " rV»"f > i rr 'j 1 i- Vr i- ‘ p p' p n -- r *q i ‘t-n p t rp v rmp 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 


#133796: 2H-1,4-Benzodiazepin-2-one t 5-(2-chlorophenyl)d ,3-dibydroV-nRro- 

2$0 314 


240 


75 89 102 

63 | ! i 

50 J ,4 !. 


160 


177 

I 


205 


125 


138 




m/z-> 


268 


56 




. 1297 

-f-FA-v-r 


40_ 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 


6S0434.D 


Thu Jul 15 08:02:20 2010 


Page 


Folk_OIG_PRR_052246 






Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 
Sample Name : 

Submitted by : 
Vial Number 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q4-2009\SYSTEM7\10_26_G9\680435.D 
ASD 

26 Oct 2009 2 0:39 

35 

CLONAZ.M 
RTE 


Abundance 

TIC: 680435.D\data.ms "] 

800000 

6, 

52 

i 

600000 



400000 



200000^ 


1 

| 

1 ni 

j 

^ j 

[Tlme~> 

2.00 2,50 3,00 3,50 4,00 4?50 5,00 5.50 6.00 

T-T-rf i r~r~T^y i rrq-i ri-ir j- > r~T"i"|~ i rn r~T— f~ 1 >-|—r!T ; 1~ 

■ 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10!00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


6.152 


1837883 100.00 100.00 


680435.D Thu Jul 15 08:02:23 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052247 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q4-2 0 0 9\SYSTEM?\ 10__26 09\680435 . D 
ASD 

26 Oct 2009 20:39 


ASD 
35 

CLONAZ.M 
RTE 


Search Libraries: 


C:\Database\SLI.L 
C:\Database\NIST05a,L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 85 

Minimum Quality: 85 


PK# 


RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


6.15 


C:\Database\NIST05a.L 



2H-1, 
2H-1, 
2H-1, 

4 -Benzodiazepin-2-one, 

4-Benzodiazepin-2-one, 
4-Benzodiazepin-2-one, 

5- (2-ch 
5— {2-ch 
5-(2-ch 

001622-61-3 
001622-61-3 
001622-61-3 

99 

99 

95 

Abundance 

i l 


Average of 6.084 lo 6.396 min.. 680435.OWafa.ms {-) 

280 


•"“I 


314 


Wi/z~> 



1298 |J 327 341 


^rV' r ' i j TTWp- r 'r T , J T "ri~ I ' t I i V i 1 r Y -Vf—T t-t-t— r^prY T ' f' j r-^f-t^r^ • l '1 i r' l | I- r-rT^r^'~VT-^‘-T-^T-r-p 

40 60 ao 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


405 

T r ' r 

380 400 


Abundance 

! 

80 j 
60 
40 
20 
0 


#133796; 2Hd ABenzodiazepin-2-one, 5-(2-cb!ofophenylH,3d]hydro-7-nitr<r 

280 314 


240 


7 , 5 8 9 10 2 

51 6 , 3 i! ! 

38 1 J 


150 


177 


205 




125, 


l m/z~> 




il 190 


■p frl ii J 


221 

n“|"K 


268 


252 




li! ij III 297 n 

i Vt [LrV-ft'r-i- r Wr TTTr-'n-rq-r 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


680435.D 


Thu Jul 15 08:02:24 2010 


Page 


Folk_OIG_PRR_052248 










Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 
Sample Name 
Submitted by : 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4~2009\SYSTEM7\10_2 6_0 9\680436* D 

ASD 

26 Oct 2009 20:52 

ASD 

36 

CLONAZ.M 
RTE 


p\bundance 

600000 

j 400000 

! 200000 


T!C: 680436.D\dala.ms 


6. 

52 


L—, . J , ) -r T 1 t i 1 i 1 ■ 1 T'| I--T- i 1 "rrf 

i 

i 

i 

T-*-J-1“ 1 < 

a—im— i—t \ —r^i i a -rT“i—i—n j *—r a-r“T i- 1 


|Time-- > 2.00 2.S0 3.00 3.50 4.00 4,50 5.00 5,50 6.00 6.50 7.0 0 7.50 8.00 8.50 9.00 9.5 0 10.00 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 



6.152 

1471303 

100.00 

100,00 




680436.D 


Thu Jul 15 08:02 


27 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052249 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM7\10_26_09\680436-D 
ASD 

26 Oct 2009 20: 52 


ASD 
36 

CL.ONAZ . M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 85 
Minimum Quality: 85 


PK# RT Library/ID 

1 6.15 C:\Database\NIST05a.L 


CAS# 


Qual 


2H-1, 

4-Benzodiazepin-2-one, 

5- (2-ch 

001622-61-3 

99 

2H-1, 

4-Benzodiazepin-2-one, 

5- (2-ch 

001622-61-3 

99 

2H-1, 

4-Benzodiazepin-2~one , 

5- (2-ch 

001622-61-3 

92 


Abundance 


Average of 6.084 to 6.295 min.: 680436.D\data.ms (-) 

200 


on 5 ^ | 125 1 ! I 268 j! 

20 | j Jj! j -J38 | | |;!| 252 i | ;;j 

J .4 

m/z-> _40_60_ 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


ri -p-m-pn 

380 400 


Abundance 


#133797: 2H-1,4-BenzodlazepIn-2-one, 5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nltro- 

200 


75 89 


i. Ui . 


151 177 j 

125 |! 1, I I ,j!i 252 

I 138 |(j 163 I 190 j! | 222 I j | 

i A .1 ,1 J,,, !.tel ,]lJ* 


! II 

11 til 298 


\lz~> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


■ n 11,1 i~ t ~ r l 

J80 400 | 


680436.D 


Thu Jul 15 08:02:27 2010 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_052250 












Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator : 

Date Acquired : 

Sample Name : 

Submitted by 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM7\10_26__09\68 04 37.D 
ASD 

26 Oct 2009 21 : 05 



37 

CLONAZ.M 

RTF 


Abundance 


600000 


400000 


200000 



Q“~) » T-r "j p ^ 

Time~> 2.00 2.60 

3.00 3.60 4.00 4.50 SlxT 

5.50 6.00 8.50 

7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9,50 10.00 ! 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.153 

1542940 

100.00 

100.00 


680437.D 


Thu Jul 15 08:02 


30 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052251 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 


F : \Q4 -2 0 0 9\SYSTEM?\10_2 6_0 9\680437,D 
AS D 

26 Oct 2009 21:05 


ASD 

37 


AcquisitionMeth: 
Integrator : 

CLONAZ.M 

RTE 



Search Libraries 

C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum 

Minimum 

Quality: 85 
Quality: 85 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


6.15 C: \Database\NIST05a . L 

2 H—1 , 4-Benzodiazepin-2-one, 5-(2-ch 001622-61-3 99 
2H-1,4-*Benzodiazepin*'2-'One, 5- (2~ch 001622-61-3 99 
2H~1,4-Benzodiazepin-2-one, 5-(2-ch 001622-61-3 95 



680437.D 


Thu Jul 15 08:02:31 2010 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_052252 










Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q4 — 2 0 09\SYSTEM7 \ 1 0__2 6__G9\680438 . D 
ASD 

26 Oct 2009 21 : 18 

BLANK 
ASD 
2 

CLONAZ * M 
RTE 


Abundance TtC: 680438. DNdata.ms 



Ret, Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


680438.D 


Thu Jul 15 08:02:34 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052253 












Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator 
Date Acquired 
Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4—2009\SYSTEM7\10_26_09\680439.D 

ASD 

26 Oct 2009 21:31 

BLANK 
ASD 
2 

CLONAZ.M 
RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


680439.D 


Thu Jul 15 08:02:38 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052254 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F: \Q4-2 00 9\SYSTEM7 \ 1 0_2 6__09\ 6804 4 0 . D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 26 Oct 2009 21:44 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: CLONAZ.M 
Integrator : RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

* * * NO INTEGRATED PEAKS*** 


Page 1 

Folk_OIG_PRR_052255 


680440.D 


Thu Jul 15 08:02:42 2010 





Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4~2009\SYSTEM7\10_26_09\680441.D 
ASD 

26 Oct 2009 21: 57 

CLONAZEPAM STD 
ASD 
6 

CLONAZ .M 
RTE 


Abundance ~ TIC: 680441.D\data.ms 

! 6.179 

I I 

lOOGOOOj 

i i 

; 1 I 

I 

! 500000 ! 


Ob-.-nr 

fnme~> 2.00 2.50 

-rrp-m-, III. l-TTI-l | ITI if l 1 

3.00 3,50 4.00 4.50 5.00 

rr T T-m | - .V, , i 

5.50 6.00 6,50 

j | } 1 1 1 1 1 j M 1 1 | 1 1 T1~ 

7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 





Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.179 

3628992 

100.00 

100.00 


680441 . D 


Thu Jul 15 08:02:45 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 052256 









Area Percent / Library Search Report 


Information from 
Pile Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q4 — 2 009\SYSTEM7 \1 0_2 6__09\68 0 4 4 1 . D 
ASD 

26 Oct 2009 21:57 

CLONAZEPAM STD 
ASD 
6 

CLONAZ.M 
RTF 


Search Libraries: 


C: \Database\SIiX . L 
C:\Database\NIST05a .h 
C:\Datafoase\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 85 
Minimum Quality: 85 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


1 6.18 C:\Database\NIST05a.L 


2B- 

-i. 

4-Benzodiazepin~2-one, 

5“ (2- 

-ch 

001622-61“3 

99 

2 H- 

-i. 

4-Benzodiazepine2-one f 

5- (2- 

-ch 

001622-61—3 

99 

2H- 

-i. 

4“Benzodiazepin-2-one, 

5“ (2* 

-ch 

001622-61-3 

95 


Abundance 


h/z-> 


Average of 6.083 to 6,412 min.: 680441 ,D\dafa.ms {-) 



405 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


Abundance 

i 
i 

i 

80j 
60 
40 


20 


ht/z--> 


51 63 

38 Ji il 


#133796: 2H-1,4-Ber>zodiazepim2-one, 6-{2-chlorophenyi)-1,3-dihydro-7-nitro- 

280 314 


240 


75 89 


102 


150 


177 


205 


125 , 


i i 138 | 


40 60 80 


190 


221 

-h-f-l L v-A* 


268 


252 


297 


100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 3B0 400 


680441.D 


Thu Jul 15 08:02:45 2010 


Page 2 


Folk OIG PRR 052257 
























